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eglement 

De  Formation  des  Réghnens  de  Cavalerie  , 
Hiijjards , Dragons  & ChaJJeiirs , qui  ont 
ordre  de  fe  porter  au  complet  de  guerre. 

Du  I Avril  17^1. 

D E PA  R LE  ROI. 

L E S régimens  Je  Cavalerie , HulïïirJs , Dragons  & 
Chalfeiirs  , qui  ont  reçu  ou  recevront  ordre  de  fe  porter 
au  complet  de  guerre , feront  formés  ainfi  qu’il  fuit: 

Article  premier. 

La  formation  de  l’État-major  de  chaque  régiment 
celle  des  régimens  en  efeadrons  & des  efeadrons  en 
compagnies  , demeureront  telles  qu’elles  font  fixées  par 
les  articles  2 , 3 & 4 des  Règlemens  de  formation  de 
chaque  arme,  en  date  du  i."'  janvier  dernier. 

Art.  2.  Chaque  compagnie  fera  compofée  de 

I Capitaine. 

1 Lieutenant. 

2 Sous-lieutenans. 

1 Marcchai-des-Iogîs  en  chef. 

2 Marcchaux-cles-logis. 

I Brigadier-fourrier!!^ 

^ Brigadiers. 

4.  Appointés. 

7^  Cavaliers,  HuITarch,?  ,j(î8/TO/,v*.E,„;  . , , 
Dragons  ou  Çhaiîiurs.p™')  4 à nW.  S;™- 

T'ron'VMof  fia  ^ ‘ J 


I Trompette. 


un  iVl.ai  (errant. 


Officiers  a- 


■^5  Cavaliers,  HuffarJs,  &c.,  dont . j 


S I montes. 
4 p'ed. 
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La  force  d’un  régiment  fera  pnr  conféq 


Colonel 

Lieinenans-coioneis 

Quartier-maître . 

_Aurnônier (.  } 

Chirurgien-major,  i.  ( 

A<5jucîans a. 

Trompette-major  î i 

Maître-maréchai i 

Maître  felüer. . . . i 

Maître  armurier i 

Maître  taiiieiir i 

Maître  bottier i 

Maître  ciiioitier,  pour  les  regi- 
raens  de  Cavalerie  & Dragons . i 


tnontes 


Capitaines 

Lieutenans 

Soiis-iieutenans. . . . ■ 
Mare  chaux- des- logis 
Maréchaux  des-logis 
Brigadiers-fourriers.  . 

Brigadiers 

Appointés. 

Cavai.  1 lufT.  Drag.  C 


montes 


H omnies 170 

Chev.  de  troupe.  162 


Hommes 


un  Béidment,  er 


Complet  d’ 


Chevaux 


îap'é  en  deux  divifions,  formant 


Art.  4..  Chaque  efeadron  fer 
chacune  une  compagnie. 

Art.  Chaque  compagnie 
Sl  chacîiie  fubdivifion  en  deux  efcc 


irtagfée  en  deux  fubdivifîons 


liers , &c.  feraiiS 
dirtribués  <l:!n5  les 
tlcotiaclcs,  de  ma- 
nière qu’elles  (oient 
mêlées  également 


nouveaux. 


Force  des  8 efeouades.  . • i 

Maréchaux-des- Logis , 
Brigadiers-fourriers 
& Trompettes; 

Officiers ^ 

Force  d’u«  efeadron-  . . . . • 178. 


. é au 

b' 


Les  Trompettes  feront  attachés 
aux  premières  efçouades  j mais 
'y  feront  pas  nombre. 
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I " avril  ^ prcfénte  formation  aura  fieu  à compter  du 

nied  I payement  des  mafTes^fur  le 

pied  du  complet  de  guerre , que  pour  celui  de  la  folde  con 

formement  aux  Règlemens  du  j janvier  dernier  for  la 

totmanon  , & à ceux  qui  feront  rendus  foX  maffe 

les  hommes  de  recrue  excédant  le  conrplet  de  paix  nui’ 
auroient  pu  arriver  au  corps  avant  le  i."'  avril  feront 

iteirrm;is": 


Art.  7 iLfeia  accordé  à la  maflè  générale  des régimens 

qui  ont  OTdre  de  fe  j)orter  au  grandcomplet  des  foppfémens 
extiaordinaires  , pour  leur  donner  les  moyens  de^fe  com- 
pletter  en  hommes  & en  chevaux. 


A N D E & ordonne  Sa  iviajeite  aux  Utticiers  généraux 
employés  près  de  fes  Troupes  , aux  Commifffires  des 
guerres,  & a tous  autres  fes  Officiers  qu’il  appartiendra, 
execuiei  ou  hure  exécuter  le  préfent  Règlement,  chacun 
ce  qui  le  concerne.  Fait  à Paris,  le  premier  avril 

, DutoLt’aT'""®''”""  ^ 


A PARIS, 

L’ imprimerie  royale 


DE 


